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Pichelski K. inż. O kM dla tte maszyn rolni- 

czych 130 
Sołtan M. inż. Kredyt na maszyny i er rolnicze 144 
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Wasilewski Kazimierz. Import ptugów do Polski 114 
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ll. DZIAŁ ROLNICZY. 
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5. Różne. 
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V. DZIAL SPRAWOZDAWCZY. 
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10. Przegląd prasy i bibljograija. 
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11. Kronika. 
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K. P. D-tto na miesiąc grudzień 1926 r.. 
Trzeciakowski Witold, inż. Izba polsko-sowiecka . 
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13. Rynek. 
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140 


mysłu metalowego . . 
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Wspomnienie o $. p. inż. Tadeuszu Iwaszkiewiczu . 


VI. 15. DZIAŁ OPISOWY. 


Katalog sieczkarń i śrutowników Zjednoczenia Polskich 
Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych 

Katalog narzędzi do uprawy roli Zjednoczenia Polskich 
Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych 

Cennik narzędzi do uprawy roli Zjednoczenia Polskich 
Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych 


Str. 
150 


140 


23, 35 


100 


119 


151 


